HASKAR MEDIKAL 


Haskar Medikal, yıllarca birikim ve deneyim sonucunda istediği başarıya ulaşmış 
sağlık sektörüne yön verecek aşamada mevcut üretimiyle her geçen gün yeniliklerine yenilik 
katan bir medikal sağlık şirketidir. Kuruluş amacıyla birlikte medikal ürünlerin üretiminde 
önemli rol oynayan sayılı firmalardan bir tanesidir. Haskar Medikal firması, kendi bünyesinde 
üretimini yaptığı; hasta yatağı, hasta karyolası, hasta yemek masası vs., gibi bir çok medikal 
sağlık ürünün imalatını yapmaktadır. Bununla birlikte ürettiği hasta yatağı ve karyolası 
çeşitlerini sağladığı en uygun en düşük fiyat politikasını uygulayan ve en yüksek en konforlu 
kaliteli üretim yapma konusunda kendisine misyon edinmiş özellikte bir firmadır. 

Haskar Medikal, 20 yıla aşkın bir süredir faaliyetini sürdürdüğü hasta yatakları ve 
karyolalarının ihracatını da yapmakta olup, hem iç piyasa hem de yurtdışı piyasasında kendini 
kanıtlamıştır. Haskar Medikal kurulduğu yıldan itibaren bir aile şirketi olarak faaliyetine 
devam etmektedir. Kaliteli ve dayanıklı medikal ürünlerin üretimini sağladığı geniş çaplı bir 
üretim ağına sahiptir. Firma hasta karyolası ve ev tipi hasta yatakları imalatı konusunda çok 
çeşitli bir portföye sahiptir. Bunun yanı sıra hasta ve hasta yakınlarını düşünerek tam 
fonksiyonlu anti bakteriyel ürünler üretmektedir. Özellikle yatağa bağımlı hastaların 
yakınlarının veya bakımını sağladığı yardımcılarının bu yatakları kolayca kullanabilmeleri için 
pratik sistem kumandasıyla hasta yataklarını istedikleri özellikte kullanabilmelerini 
sağlamıştır. Hasta hareket kabiliyetini kaybetmeden ve rahatsızlık hissetmeden vücudunun 
baş, boyun gibi hassas yapılarını rahatça hareket ettirebilmesine olanak sağladığını 
söyleyebiliriz. 

Çift motorlu, 3 ve 4 motorlu üretilen bu hasta yatakları kilolu veya obez 
hastalarında en iyi yardımcı olarak dizayn edilip firma tarafından üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Hasta, normal bir yatakta tedavi görürken veya yatağa bağımlı olarak 
yaşamını sürdürürken kendi rahatsızlığının dışında eğer kaliteli ve medikal bir yatak 
kullanmıyorsa bu durum sağlığının başka olumsuzluklarına sebebiyet verebilir. Bu yüzden 
medikal hasta yatağı ve hasta karyolaları tavsiye dilmektedir. Satın alırken de dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus firmanın imalatını yapıyor olmasıdır. Yılların verdiği deneyim satış 
ve uzman kadrosuyla Haskar Medikal hasta yatağı hasta karyolası ve bir çok medikal ürün 
çeşidinde kendine büyük ölçüde yer edinerek sağlık sektöründe epey bir yol kat etmiştir. 
Kaliteden ödün vermeyen kar etmekten çok hasta sağlığı ve kaliteli yaşam sunma adı altında 
oluşturduğu vizyonuyla bir çok temsilciliğiyle yurtiçi ve yurtdışında hizmet vermektedir. 

Ayrıca yine hasta ve hasta yakınlarını düşünerek bir ilke imza atarak kısa süreli tedavi görecek 
hastalara hasta yatağı kiralama hizmeti de vererek büyük bir külfetten de kurtarmış 
olmaktadır. 





